仕 

様 


電 

源 

:単3乾電池 x 2 本(別売) USB (付属） - AC アダプター(別売） 

サ 

ィズ 

: 85(幅 ） x 105(奥行 ） x 110(高さ ） mm 

重 

量 

: 160 g (本体のみ） 

材 

質 

: ABS - PP 

製 

造国 

:中国 


保証書 


保証規定 


1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容、 
及び、条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。 

2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。 

(1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。 

(2) 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。 

(3) 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。 

(4) お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障■損傷のとき。 

(5) 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障•損傷のとき。 

(6) 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障•損傷のとき。 

(7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障 • 損傷のとき。 

3. 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください 

4. 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。 

5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。 

6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。 

本保証は個人の使用についてのみ有効です。 

業務での使用の場合は保証の対象外となります。 


商品名 

AeroBreeze エアロブリーズ■ミニ 

二（パーソナル加湿器） 

お購入日 

年月日 

保証期間 

購入日より 1 年間 

ご芳名 


ご住所 


お電話 


販売店名•取ネ 

及い店名/印 

一 -一^ 


この 保証書は無効です。 

--- 

- - 

--- 

餘}入 目6 志 ^ 1 



eLaice 

エレス株式会社 

〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 Tel ： 03-6809-0320 

Home Page : www.elaice.jp / E-Mail : sales@elaice.jp 



eLaice 


エアロブリーズ■ミニ（パーソナル加湿器) 


取扱説明書 




警告■注意)下記の注意事項及び、この取り扱い説明書を良くお読みください。 

參本製品の使用による、パソコンへの被害、破損、故障については、弊社はいかなる責任も 
負いかねますので、予めご了承ください。 

參タンクの水は毎日新しいきれいな水と入れ替え、清潔に保ってください。 

參タンク、吸水フィルターは毎日使用後に必ず清掃し、清潔に保ってください。 

參アロマ等を使用する場合は、量に注意し強過ぎぬようにしてください。 

參水以外の液体、揮発性のある溶液などは使用しないでください。 

參本体は倒れぬ様に、安定した場所に置いてください。 

•倒れて他の電化製品に水がかかるような場所には置かないでください。 

參 USB ケーブルでご使用の際、加湿器が PC に影響を与えないようご注意ください。 
•高温になる場所には置かないでください。 

•幼児の手が届く所に置かないでください。 

•使用中、使用後に気分が悪くなったり体調不良を感じた場合は、すぐに使用を中止し、 
医師にご相談ください。 


各部の名称 ■ 機能 


操作方法 


本体正面 


上部カバー 


プリーズ吹出口 
_加湿された空気が 
出る開口部です。 


空気取入口/ 

• 空気を取り入れる 
開口部です。 



電池ボックス 



電源 スイッチ 
■ 押すと電源が入り、 
LED が点灯します。 
もう一度押すと電源 
が切れます。 

吸水タンク 
■ 加湿用の水を入れる 
容器です。 

フイルター 
■タンクの水を吸上げ 
気化させるフィルター 
です。 


電池の交換方法 



本体上部背面の 「 PUSH 」 
部分を押しながら上部の 
カバーを引き上げる様に 
取り外します。カバーを 
戻す時は前側のツメを合 
わせてからはめ込みます。 


USB の接続方法 



中の電池ボックスに単3 
乾電池を2個揷人します。 
(+ — を間違えない様に、 
長時間使用しない時は 
電池を外してください） 



USB を使用する場合は、 
付属のケーブルで PC に 
接続してください。 

AC アダプターは DC 3 V の 
ものをご使用くださし、。 


気化式加湿- 

気化方式とは、フィルターに水を吸水させ、そこに外気の乾いた空気を強制的 
に通して空気に水分を含ませるシステムです。気化式の良いところは、空気の 
乾燥状態により加湿度合いが変化します、加熱式や超音波式と異なり、加湿し 
過ぎることがありません。目に見えるようなミストも発生しません。 


注意：■使用中は空気取入口及び、吹出口を塞がないようにしてください。 
-電池ボックスは水で濡らさないでください。 

■ 古い電池と新しい電池を混ぜて使用することはお止め下さい。 

-長時間使用しない場合は、必ず電池を取り外しておいてください。 



タンク背面のボタンを押しながら、本体よりタンク 
を取外します。 

取外したタンクと、中の フィ ルターを良く洗います。 
(洗剤 ■ 石けん等を使用した場合は、よくすすいで 
ください。） 

注意：新しいフィルターは給水性が悪い可能性があります 
ので、石けんで一度洗いよくすすいでから使用して 
ください。 

タンクの「一 Fill —」ラインまできれいな水を入 
れて、フィルターを中心にセツトします。 

注意：フィルターは一度水に浸けて湿らせてください。 
水はきれいな水道水を使用してください。 

ミネラルウオータを使用した場合は、タンクに沈 
殿物が残る時があります。 

アロマオイルを使用する場合は、水に1〜2滴たら 
します。 

注意：アロマオイルにより香りの強さが異なります。強 
すぎることの無いように注意してください。オイ 
ルを使用した後は必ずタンク、フィルターを石けん 
等でよく洗ってください。 

タンクを本体に取付ける時は、水をこぼさぬ様に 
タンクを平らな所に置き、タンクの前部にあるツ 
メに本体前部を合わせて乗せる様にしてはめ込み 
ます。 

エア ロブリーズを安定した平らな場所に置き前面 
の電源スイツチを入れます。 

注意：電源を入れても LED が点灯しなかったり、吹出口か 
ら風が感じられない様でしたら、電池を交換する 
必要があります。 


使用後は残った水を捨て、タンク ■ フィルター 
をきれいな水で洗います。オイルや、汚れがある 
時は石けんで洗い良くすすぎます。本体の汚れ 
は、薬品を使用せず乾拭きします。長時間使用し 
ない場合は、洗浄後良く乾かしてから本体にセット 
します。また、本体内の電池は必ず取外してから 
保管してください。 


※交換用フィルター ■ アダプター類の購入は、販売店もしくは弊社にお問い合わせください。 



































































































